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Das  vorliegende,  die  13  Jahrgänge  1907  bis  1919  (Band  31— 43)  der-*/;-*; 
„Beiblätter  zu  den  Annalen  der  Physik"  umfassende  Register  lehnt  sich  im 
Prinzip  eng  an  das  Gesamtregister  zu  Band  1 — 30  an,  um  das  Aufsuchen 
von  Autoren  und  Titeln  aller  Referate  nach  einheitlichen  Richtlinien  für  die 
ganze  Folge  der  erschienenen  43  Jahrgänge  zu  ermöglichen. 

Eine  wesentliche  Erleichterung  im  Auffinden  von  Titeln  konnte  noch 
dadurch  geschaffen  werden,  daß  bei  Referaten  mit  mehreren  Autoren  die 
Titel  unter  jedem  Autor  zitiert  worden  sind,  so  daß  das  lästige  Suchen  unter 
den  Hinweisen  nicht  mehr  erforderlich  wird.  Hat  also  ein  Referat  die  Autoren 
Meyer,  Müller  und  Schulze,  so  ist  dasselbe  zu  finden  1.  unter  Meyer, 
Müller  und  Schulze,  2.  unter  Müller,  Meyer  und  Schulze,  sowie 
3.  unter  Schulze,  Meyer  und  Müller.  Somit  ist  Sucher  imstande,  wenn 
von  den  3  Autoren  auch  nur  einer  bekannt  ist,  unter  den  Mitarbeitern  des- 
selben den  Titel  des  Referates  leicht  zu  finden.  Um  das  Register  zu  einer 
wahren  Fundgrube  zu  machen,  wurde  ohne  Rücksicht  auf  den  damit  ver- 
bundenen größeren  Umfang  desselben  obige  Verbesserung  auf  eine  dankens- 
werte Anregung  des  Verfassers  der  Beiblätter  Herrn  Prof.  Dr.  F.  Harms, 
Würzburg  durchgeführt,  was  an  dieser  Stelle  besonders  erwähnt  zu  werden 
verdient. 

Im  übrigen  sind  die  Richtlinien  in  bezug  auf  das  Alphabet  und  die 
Titelanordnung  dieselben  geblieben  und  werden  hieV  nur  kurz  noch  einmal 
zusammenfassend  wiedergegeben:  Die  Adelsprädikate  von,  van,  de,  und  di 
sind  hinter  den  Namen  gesetzt,  also  im  Alphabet  nicht  maßgebend,  während 
die  Artikel  le,  la,  du,  des,  van  de,  van  den,  van  der,  van't  usw.  dem  Namen 
vorangestellt  sind  und  somit  den  Platz  im  Alphabet  bestimmen.  Vereinzelte 
Hinweise  erleichtern  auch  hier  das  Auffinden.  Die  Umlaute  ä,  ö,  ü  sind  im 
Alphabet  wie  ae,  oe,  ue  behandelt.  Russische  Namen  werden  je  nach  der 
Quelle  in  den  Beiblättern  verschieden  wiedergegeben  und  sind  hier  möglichst 
nach  deutscher  Schreibweise  eingereiht.  Dem  einfachen  Namen  folgen  die 
Doppelnamen.  Alle  Arbeiten,  die  mehr  als  einen  Verfasser  haben,  sind  unter 
den  jeweiligen  Verfassern  zitiert.  —  Die  Titel  der  Referate  liegen  in  der  Zeit- 
folge ihrer  Veröffentlichung  unter  Angabe  der  (fettgedruckten)  Bandzahl  und 
darauffolgenden  Seitenzahl.  Nur,  wenn  eine  Arbeit  in  mehreren  Abschnitten 
veröffentlicht  worden  ist,  sind  die  betreffenden  Band-  und  Seitenzahlen  an- 
einandergereiht, um  Titelwiederholungen  zu  ersparen  und  größere  Übersicht 
über  die  Zusammengehörigkeit  gleicher  Abhandlungen  zu  gewinnen.    Die 


IV  Vorwort 

hierdurch  bedingte  Unterbrechung  der  Band-  und  Seitenzahlen  läßt  sich 
nicht  vermeiden.  Immer  gilt  "die  Kegel:  Jede  fettgedruckte  Bandzahl  hat 
solange  für  die  nachfolgende  Seitenzahl  Gültigkeit,  bis  eine  neue  Bandzahl 
erscheint.  . .  *   ' 

m  Das  Zusammen££hj£?fcen  fast  gleichlautender  Referate  ist  nur  soweit. 

vorgenommen  wthcd^n,.  als  eine  Zusammengehörigkeit  beurteilt  werden  konnte 

und  das  Auffordert  eines  bestimmten  Referates  nicht  dadurch  erschwert  wird. 

Wortabkürzuügpa  —  wie  im  Jahrbuch   der  Elektrochemie  und  im  Chem. 

Zentralblatt  —  wurden  systematisch  soweit  durchgeführt,  als  der  Sinn  der 

Titel  ;4a.durcn  nicht   beeinträchtigt  wurde.     Symbole,   chemische  Formeln 

ersiri&inen  ebenfalls  in  den  Titeln. 

'».-..    Die  hin  und  wieder  in  Form  eines  Referates  in  den  Beiblättern  vor- 

♦  \  X  .  kömmenden  bloßen  Erwähnungen  neu  erschienener  Fortsetzungen  bekannter 

.*    •     periodischer   oder  Lieferungswerke  sind   nicht  registriert  worden,   soweit 

nicht  wirkliche  Besprechungen  solcher  Fortsetzungen  in  Frage  kamen. 

Die  ohne  Verfassernamen  in  den  Beiblättern  enthaltenen  Berichte, 
literarische,  historische  und  biographische  Angaben,  Rezepte  und  kurze 
praktische  Mitteilungen  sind  am  Ende  des  Registers,  soweit  es  ihrer  be- 
sonderen Art  nach  eine  Ordnung  überhaupt  zuläßt,  zusammengestellt  worden. 
Bei  den  Einzelbänden  bestehende  Unstimmigkeiten  in  der  Schreibweise 
von  Autoren  und  in  der  Angabe  ihrer  Vornamen,  die  z.  T.  schon  in  den 
Originalen  unklar  sind,  haben  sich  trotz  mühevollen  Nachschlagens  in  den 
Hilfsbüchern  nicht  überall  beseitigen  lassen.  In  vereinzelten  Fällen,  wo  die 
Identität  der  Personen  nicht  nachweisbar  war,  ist  wie  in  den  Registern 
der  einzelnen  Beiblätter  verfahren  worden,  was  nicht  immer  ohne  Einfluß 
auf  das  Alphabet  im  Gesamtregister  ist. 

Wir  hoffen,  daß  der  Benutzer  des  Registers  das  Bestreben  des  Verfassers 
auf  größte  Genauigkeit  in  allen  Einzelheiten  anerkennen  wird;  ein  fleißiger 
Gebrauch  des  Buches  seitens  der  Wissenschaftler  dürfte  für  den  Bearbeiter 
die  schönste  Anerkennung  sein. 

W.  Strobel. 
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abhängt  34.  809.  —  Integration  d.  Oleichgn.  für  d.  Ausbreitung  lok. 
Störungen  a.  d.  Oberfläche  durch  immer  konverg.,  Mac  Laurin sehe 
Reihen  für  e.  tiefen  Kanal  ohne  Ende  u.  f.  e.  nach  allen  Richtungen  un- 
endl.  ausgedehntes  Bassin  809.  —  Die  vertik.  Ausbreitung  lok.  Ober- 
flächenstörungen in  Kanälen  oder  Bassins  mit  horizont.  unendl.  Aus- 
dehnung 810.  —  Vereinf.  d.  Theorie  der  Wellen,  welche  d.  Austauchen  e. 
festen  Körp.  oder  d.  Impuls  e.  Windstoßes  a.  der  Oberfläche  e.  Fl.  her- 
vorrufen 810.  —  Die  Prinzipien  d.  Mechanik  u.  ihre  Anwendbark,  auf 
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Erscheingn.,  welche  einigen  von  ihnen  zu  widersprechen  scheinen  1234; 
37,  821.  —  Die  Erhaltung  d.  wirkl.  Massen  bei  versch.  Erscheingn.,  bes. 
d.  Lichtes,  bei  denen  fiktive  veränd.  Massen  vorkommen  34,  1234.  — 
Die  Anwendbark.  d.  Eonstanz  d.  Masse  a.  d.  Kathodenstrahlen  oder 
-ströme  1234.  —  Einf.   Konstruktion  der  Schwingungsrichtung,  des 
Strahles  u.  der  Strahlgeschw.  für  jede  d.  beiden  ebenen  Wellen  von 
gegebener  Fortpflanzungsrichtung  in  e.  durchsieht.  Kristall  35,  1145.  — 
Berechnung  d.   Absorption  in  durchschein.   Kristallen  für  seitl.  un- 
begrenzte ebene  Wellen  1146  .  .  .,  für  ein  Bündel  von  Parallelstrahlen 
1146.  —  Freie  Schwingungen  e.  Stabes,  welcher  feste  u.  für  Wärme  un- 
durchläss.  Enden  hat  und  d.  therm.  Gleichgewicht  mit  e.  Atm.  von 
konst.  Temp.  zustrebt  86,  246.  —  Freie  Schwingungen  e.  Stabes,  welcher 
sich  durch  Kontakt  an  s.  freien  Enden  u.  durch  Strahlung  oder  Leitung 
an  8.  seitl.  Oberfläche  abkühlt  246.  —  Die  longitud.  Schwingungen, 
welche  in  e.  elast.  Stabe  die  Ander,  seiner  Temp.  hervorbringt  246.  — 
Theor.  Bemerk,  über  d.  Schwingungen  e.  Flüssigkeitssäule  in  e.  U-förm. 
Rohre  816.  —  Der  Wid.,  den  e.  Ellipsoid  bei  langsamer,  gleichförm. 
Translation  in  e.  reib.  Fl.  erfährt,  berechnet  durch  Anwend.  der  für 
langsame,  veränderl.  Translationen  der  Kugel  zum  Ziel  führ.  Methode 
37,  9.  —  Über  die  unter  d.  theoret.  Gesichtspunkte  zuweilen  bedeut- 
samen Fehler,  welche  d.  besond.  vereinf.  Erfahrungsbegriffe  nach  sich 
ziehen,  wenn  man  sie  d.  allgem.  Gesetzen  d.  Mechanik  zugesellt,  um  zu 
greifb.  Ergebnissen  zu  gelangen  822.  —  Die  Existenz  e.  Oberflächen- 
viskosität in  d.  dünnen  Übergangsschicht  zw.  e.  Fl.  u.  e.  zweiten  Me- 
dium 1357.  —  Anwend.  d.  Formeln  d.  Oberflächenviskosität  a:  d.  Ober- 
fläche e.  flüss.  kugelförm.  Tropfens,  der  langsam  mit  e.  gleichförm.  Be- 
wegung im  Innern  einer  im  Unendlichen  ruhenden  Fl.  von  geringerem 
spez.  Gewicht  fällt  1357.  —  Gschw.  des  langsamen  gleichförm.  Falles  e. 
kugelförm.  Flüssigkeitstropfens  in  e.  viskosen  Fl.  von  geringerem  spez. 
Gewicht  1357.   —   Gleichungen  d.   dynam.    Gleichgewichts  d.   Ober- 
flächenschicht,  die  e.  Fl.  von  e.  anderen  Medium  trennt  1360.  —  Voll- 
ständ.  Bestimm,  d.  Problems  d.  langsamen  Station.  Bewegung  e.  fall, 
flüss.  Masse  im  Innern  einer  anderen  unendl.  ruh.  u.  inkompressiblen 
Fl.  aus  d.  Differentialgleichgn.  dieses  Problems  38,  797.  —  Die  Theorie 
d.  eingeschnürten  Flüssigkeitshäute  von  Savart  797.  —  Angenäherte 
Berechnung  stet,  gleichförm.  Geschwindigkeits Verteilungen  durch  Poly- 
nome, insbes.  angewendet  a.  d.  Fall  e.  prismat.  Rohres  mit  quadratförm. 
Querschnitt  (2)  1429.  —  Mittlere  oder  Ausflußgschw.  und  maxim.  oder 
axiale  Gschw.  in  e.  prismat.  Rohre,  dessen  Querschnitt  irgend  e.  regul. 
Polygon  von  m  Seiten  ist  39,  98.  —  Theorie  d.  Kapillarwirkung  99.  — 
Grundleg.  Hypothesen  der  Mechanik  d.  pulverförm.  Massen  41,  391.  — 
Einschaltung  e.  gegebenen,  homog.,  sandigen  Schicht,  deren  morscher 
Zustand  keine  integrablen  Gleichungen  zuläßt,  zwischen  zwei  bestimmte 
heterogene  Schichten  ders.  Gestalt,  welche  d.  Berechnungen  d.  Grenz- 
gleichgewichts leicht  zugänglich  sind  42,  79.  —  Richtung  d.  Haupt- 
drucke im  morschen  Zustand  (bei  ebenen  Deformationen)  in  e.  schweren 
sandigen  Masse  mit  geradlin.  oberer  Begrenzung  79.  —  Lösungen  d. 
Stoßproblems,  welche  denen  von  Rankine  u.  Maurice  Levy  verw.  sind, 
f.  d.  sandigen  Massen  u.  d.  Futtermauern  mit  geradlin.  Oberfläche  79.  — 
Grenz- Gleichgewicht  (beim  Nachlassen)  e.  sandigen  Masse  mit  oberer 
geradlin.  Begrenzung,  vorn  gestützt  durch  e.  dünne,  vertikale,  um  ihre 
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Basis  bewegl.  Wand  79.  —  Grenz- Gleichgewicht  (beim  Nachlassen)  e. 
sandigen,  gegen  e.  vertikale  Mauer  gelehnten  Masse,  wenn  die  obere 
ebene  Oberfläche  eine  Abschüssigkeit  hat,  welche  fast  die  der  fließ.  Erde 
erreicht  79.  —  Zweite  Näherungsberechnung  d.  Grenzstoßes  e.  Erdmasse 
mit  freier  horizontaler  Oberfläche  gegen  e.  vertik.  Mauer  43,  6.  —  Gleich- 
förmigkeit d.  Ausflusses  in  d.  Sanduhren:  der  Ausfluß  scheint  von  d. 
Belastungshöhe  unabhängig  zu  sein  6.  —  Bruchprofil  e.  horizont., 
sandigen  Erdwalls  mit  faltenreicheren  Schichten  in  d.  Nähe  s.  vertik. 
Stützmauer,  welche  umzufallen  beginnt  6.  —  Graph.  Integration  f.  das 
Problem  d.  Einsturzes  in  dem  Fall  e.  Erdwalls  mit  freier  wellenförm. 
Oberfläche,  der  nach  rückwärts  unbegrenzt  ist  und  nach  vorwärts  durch 
e.  krumme  Mauer  gestützt  wird  6.  —  Allgem.  Gleichungen,  nach  welchen 
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Kalaschnikow,  A.,  Die  Diffraktionserscheinungen  von  Gouy- Sommerfeld 

37,  220. 

Kalb,  G.,  Gesetzmäßige  Kristallisation  d.  Natriumchlorids  auf  Glimmer 

41,  484. 

Kalinowsku,  S.9  Beob.  der  magnet.  Deklination  in  Warschau  währ.  d. 

Sonnenfinsternis  am  18.  April  1912  37,  1287.  —  Die  Demonstr.  der 

Anzieh.  u.  Abstoßung  elektr.  Ströme  38,  449. 
Kalmus,  H.  T.  u.  H.  ML  Goodwin,  Die  Leitf.  u.  Fluidität  geschmolz. 

Salze  33,  878.  —  Die  lat.  Schmelzwärme  u.  d.  spez.  Wärme  von  Salzen 

im  festen  u.  flüss.  Zustand  1002. 
- —  u.  B.  Lorenz,   Das   Leitvermögen  einiger  geschmolz.    Salze   u.   d. 

Meth.  der  Bestimm,  desselben  31,  907.  —  Bestimm,  d.  inneren  Reibung 

einiger  geschmolz.  Salze  967. 
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Kalnin,  A.  u.  M.  Centnerszwer,  Die  gemeins.  krit.  Kurve  der  Lsgn.  in 
Pentan  32,  210. 

Kaltenbach,  P.,  Das  Verhalten  von  ionisierten  Funkenstrecken  in  gekopp. 
Kondensatorkreisen  38,  40. 

Kam,  J.,  Kritik  d.  van  der  Waals sehen  Gleichung  u.  ei.  neue  aus  dieser 
abgeleitete  Gleichungen  40,  166.  —  Molekularattraktion  u.  Massen- 
attraktion u.  ei.  neue  Gasgleichungen  43,  534. 

Kamerase,  8.9  Beiträge  z.  Kenntnis  d.  Funkendämpfung  in  Konden- 
satorkreisen 43,  182. 

Kamerlingh  Onnes,  H.,  Methoden  u.  Hilfsmittel  im  Gebrauch  beim 
kryogenen  Laboratorium.  X.  Das  Erhalten  vqn  Bädern  konst.  u. 
gleichmäß.  Temp.  mit  Hilfe  von  flüss.  H.  —  XI.  Das  Reinigen  d.  H 
für  d.  Zyklus.  —  XII.  Kryostat  besonders  f.  Tempn.  von  —252°  bis 
—259°.  —  XIII.  Bereitung  von  flüss.  Luft  mit  d.  Cascadenprozeß.  — 
XIV.  Bereitung  von  reinem  H  durch  Destillation  von  weniger  reinem 
31,  770.  —  XV.  Einrichtung  z.  Reinigung  d.  H-Gases  mittels  flüss.  H 
34,  243.  —  XVI.  Der  Neonzyklus  39,  618.  —  XVII.  Kryostat  f.  Tempn. 
zw.  27°  K  u.  55°  K  42,  152.  —  Zur  Kenntnis  d.  van  der  Waalsschen 
i|A-Fläche.  —  X.  Die  Möglichkeit,  die  Eigensch.  der  Gemische  aus 
denen  d.  Komponenten  vorherzusagen  (mit  J.  E.  Verschaffelt)  38, 
91.  —  XI.  Ein  Gas,  das  in  e.  Fl.  sinkt  31,  932.  —  XIX.  Ableitung 
d.  Spannungskoeff.  von  Helium  f.  d.  internat.  Heliumthermometer 
u.  die  Reduktion  d.  Ablesungen  am  Heliumthermom.  auf  d.  abs. 
Skala  33,  83.  —  Isothermen  von  einatom.  Gasen  u.  deren  binaren 
Gemischen.  I.  Isothermen  von  Helium  zw.  +100°  C.  u.  —217°  C.  — 
IL  ...  bei  -235°  C.  u.  -259°  C.  88.  —  Versuche  zur  Verflüssigung  d. 
Heliums  durch  Entspannung  89.  —  Die  Verflüssigung  d.  Heliums  89.  — 
IV.  Data  bezüglich  Neon  u.  Helium  34,  244.  —  VIII.  Therm.  Eigen- 
schaften von  Helium  36,  26.  —  IX.  1232.  —  Die  Änderung  d.  Wider- 
stände reiner  Metalle  bei  sehr  niedr.  Tempn.  III.  Der  Wid.  von  Pt 
bei  Heliumtempn.  43.  —  ...  von  reinem  Hg  bei  ...  44.  —  Das 
Verschwinden  d.  Wid.  von  Hg  45.  —  Weitere  Untersn.  mit  flüss. 
Helium.  Die  sprungweise  Änaerung  d.  elektr.  Leitf.  von  Hg  87, 
71.  —  Ein  Heliumkyrostat  usw.  1253.  —  Die  Potentialdifferenz, 
nötig  für  d.  Strömen  d.  Elektrizität  durch  Hg  unterhalb  4,19°  K. 
38,  251.  —  Das  sprungweise  Verschwinden  d.  galvan.  Wid.  von  Sn, 
u.  der  supraleitende  Zustand  des  Pb  252.  —  Die  Nachbildung 
d.  Ampere  sehen  Molekularströme  perman.  Magnete  mit  Hilfe  von 
„Supraleitern"  760;  39,  33.  —  Das  Entstehen  galvan.  Wid.  in 
Supraleitern,  welche  in  e.  Magnetfeld  gebracht  werden,  bei  e. 
Schwellenwert  des  Feldes  38,  823.  —  Das  Fortbestehen  elektr. 
Ströme  ohne  EMK  in  d.  Überleitern  1195;  39,  111.  —  Anfang  para- 
magnet.  Sättigung  35. 

u.  A.  Beckmali,  Piezoelektr.  u.  pyroelektr.  Eigenschaften  d.  Quarzes 

bei  niedr.  Tempn.,  bis  z.  d.  Tempn.  des  flüss.  H  37,  1446. 

u.  B.  Beckman,  Der  Hall-Effekt  u.  d.  Änderung  d.  galvan.  Wid. 

der  Metalle  im  Magnetfeld  bei  u.  unter  d.  Siedepunkt  des  H.  I.,  IL 
37,  727.  —  V.  Messungen  d.  Hall-Effektes  für  Legierungen  bei  u.  unter 
dem  Siedepunkt  des  H  730.  —  Änderung  d.  galvan.  Wid.  durch 
Druck  bei  tiefen  Tempn.  928.  —  VI.  Der  Hall-Effekt  für  Ni,  und  d. 
magnet.  Widerstandsänder.  für  Ni,  Hg  u.  Fe  bei  niedr.  Tempn.  bis 
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zum  Schmelzpunkt  des  H  1266.  —  VIII.  Der  Hall-Effekt  in  Te  u. 

Bi  bei  niedr.  Tempn.  bis  z.  Schmelzpunkt  d.  H  1450. 
Kamerlingh  Onnes,  H.  u.  H.  u.  J.  Becquerel,  Die  Phosphoreszenz  bei 

sehr  niedr.  Temp.  34,  252.  —  Die  Phosphoreszenz  von  Uranylsalzen 

bei   sehr  tiefen  Tempn.  953. 
u.  J.  Becquerel,  Die  Absorptionsspektra  der  Verbn.  seltener  Erden 

bei  d.  Tempn.,  die  mit  flüss.  H  zu  erreichen  sind,  u.  ihre  Ander,  durch 

das  Magnetfeld  32,  962. 

u.  C.  Braak,  Messungen  sehr  niedr.  Tempn.    XIII.  Bestimm,  mit 


d.  H-Thermometer  31,  774.  —  XIV.  Reduktion  d.  Ablesungen  des 
H-Thermom.  mit  konst.  Vol.  auf  d.  abs.  Skala.  —  XV.  Einfl.  d.  Ab- 
weichung vom  Gesetz  von  Boyle-Charles  auf  d.  Temp.,  gemessen 
mit  d.  Skala  d.  Gasthermom.  mit  konst.  Vol.  nach  d.  BeoB.  mit  diesem 
Instrument  32,  24.  —  XX.  33,  84.  —  XVIII.  Bestimm,  d.  abs.  Null- 
punktes nach  d.  H-Thermom.  mit  konst.  Vol.  u.  die  Reduktion  d.  Ab- 
lesungen am  norm.  H-Thermom.  auf  d.  abs.  Skala  83.  —  XXI.  Das 
Festlegen  von  Eichtempn.  mitt.  Siedepunkten  reiner  Stoffe.  Bestimm. 
d.  Dampfdruckes  von  0  bei  drei  Tempn.  85.  —  Isothermen  von  zwei« 
atom.  Gasen  u.  deren  binären  Gemischen.  —  VI.  Isothermen  von  H 
zw.  -104°  C.  u.  -217°  C.  31,  933;  33,  86.  —  VII.  Isothermen  von 
H  zw.  0°  C.  u.  100°  C.  87.  —  VIII.  Die  Festigkeit  d.  Glases  u.  d.  An- 
wendung gläserner  Rohren  bei  Mess.  unter  höh. 'Drucke  bei  gewöhnl. 
u.  niedr.  Temp.  134. 

u.  J.  (Äay.   Messungen  sehr  niedr.  Tempn.    XVII.   Kontroll- 


bestimm,  mit  d.  H-  u.  dem  Wid. -Thermometer  38,  82. 
—  u.  P.  G.  Catb,  Isotherme  einatom.  Stoffe  u.  ihrer  binären  Gemische. 
XIX.  Dampfspannung  des  Neons  zw.  Siedepunkt  u.  dem  krit.  Punkt 
42,  305.  —  Über  d.  Messen  niedr.  Tempn.  2CXVII.  Dampfspannungen 
von  H  in  d.  Nähe  des  Siedepunkts  u.  zw.  d.  Siedepunkt  u.  d.  krit. 
Temp.  306.  307. 

u.  J.  M.  Burgen,  Über  d.  Messen  niedr.  Tempn.   XXII.  Ver- 


gleichung  des  Platin-  u.  Goldwiderstandsthermometers  mit  d.  Helium- 
thermometer 42,  398. 

—  u.  J.  Clav,  Messung  sehr  niedr.  Tempn.  X.  Ausdehnungskoeff.  von 
Jenaer  Glas  mit  Pt  zwischen  +16°  u.  -182°  81,  771.  —  XI.  Ver- 
gleich des  Pt-Wid.-Thermom.  mit  dem  H-Wid.-Thermom.  —  XII.  Ver- 
?leich  d.  Pt-Wid.-Thermom.  mit  dem  Au-Wid.-Thermom.  772.  — 
Jber  die  Ausdehnung  von  Pt  bei  niedr.  Temp.  32,  844.  —  XVI.  Kali- 
bration  ei.  Pt-Wid.-Thermom.  965.  —  Die  Ander,  des  Wid.  d.  Metalle 
bei  sehr  niedr.  Temp.  u.  d.  Einfl.  von  kleinen  Mengen  Beimischung 
darauf  965;  33,  106. 

u.  C.  A.  Crommelin,  Messung  sehr  niedr.  Tempn.   IX.  Vergleichung 


e.  Thermoelementes  Konstantanstahl  mit  dem  H-Thermometer  31, 
770.  —  Isothermen  einatom.  Gase  u.  ihrer  binären  Gemische:  VII.  Iso- 
thermen von  Argon  zw.  +  20°  C.  u.  -  150°  C.  36,  26.  —  VIII.  Das 
Verhalten  von  Argon  in  Bezieh,  zum  Gesetz  d.  übereinstimm.  Zu- 
stände 26.  —  X.  27.  —  XI.  Die  krit.  Temp.  von  Neon  u.  der  Schmelz- 
punkt von  O  28.  —  XIII.  Die  empir.  reduzierte  Zustandsgieichung 
von  Argon  37,  902.  —  XVII.  Isothermen  von  Neon  u.  vorl.  Bestimm. 
d.  Flüssigkeitszustandes  von  Neon  40,  6.  —  Berechnung  ei.  thermo- 
dynam.  Größen  von  Argon  37,  903.  —  Flüssigkeitsdichten  des  H  zw. 

Beibl.  s.  d.  Ann.  d.  Pbys.    Hegiiter  *u  Bd.  81—48.  19 
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d.  Siedepunkt  u.  dem  Tripel punkt;  Kontraktion  des  H  beim  Gefrieren 

38,  745. 
Kamerlingh  Onnes,  H.,  C.  A.  Crommelin  u.  P.  G.  Cath,  Isothermen  von 

eiri&tom.    Stoffen    u.    ihren  binären   Gemischen.    XVIII.  Eine  vorl. 

Bestimm,  d.  krit.  Punktes  von  Neon  42,  41.  —  Isothermen  zweiatom. 

Stoffe  u.  ihrer  binären  Gemische.  —  XIX.  Eine  vorl.  Bestimm,  d. 

krit.  Punktes  von  H  305. 
,  u.  J.  M.  Palack>8,  Isothermen  von  einatom.  Stoffen  u.  ihrer 

binären   Gemische.    XIX.   Isothermen  von  Neon  von  +  20°  C.  bis 

-217°  C.  48,  761. 
- — ,  u.  M.  E.  J.  Smid,   Isothermen  d.   zweiatom.    Stoffe  u.  ihrer 

binären  Gemische.    XVIII.  Die  Isotherme  von  H  bei  20°  C.  von  60 

bis  100  Atm.  89,  623. 
u.  Hme.  P.  Curie,  Die  Strahlung  d.  Radiums  bei  d.  Temp.  d.  flüss. 

H  38,  65. 
-,  C.  Dorsman  u.   G.  Holst,  Isothermen  d.  zweiatom.  Gase  u.  ihrer 


binären  Gemische.  XV.  Dampfspannungen  u.  krit.  Punkt  von  0 
u.  N  89,  621.  —  XVII.  Vorl.  Bestimmungen  d.  Isothermen  von  H 
bei  20°  C.  von  60  bis  90  Atm.  622. 

— ,  —  u.  S.  Weber,  Untersn.  über  d.  innere  Reibung  von  Gasen  bei 
tiefen  Tempn.    I.  H  88,  83. 

u.  G.  H.  Fabina,'  Wiederholung  d.  Vers,  von  de  Heen  u.  Teichner 


über  d.  krit.  Zustand  32,  849. 

—  u.  W.  J.  de  Haas,    Die    Kompressibilität   von   Wasserdampf  beim 

Siedepunkt  u.  unterhalb  dess.  36,  1233. 

u.  K.  Hof,  Versuche  mit  flüss.  Helium.    N.  Der  Hall-Effekt  u.  d. 


Widerstandsänder.  im  Magnetfelde.  —  X.  Messungen  mit  Cd,  Graphit, 
Au,  Ar,  Bi,  Pb,  Sn  u.  Ni  bei  Wasserstoff-  u.  Heliumtempn.  39,  112. 
—  u.  G.  Holst,  Das  Messen  von  sehr  niedr.  Tempn.  XXIV.  Ver- 
gleich der  Wasserstoff-  u.  Heliumthermometer  konst.  Vol.  miteinander 
u.  mit  e.  Platin widerstandsthermometer  bis  zum  Schmelzpunkt  von 
H  39,  21.  —  Elektr.  Wid.  reiner  Metalle  usw.  IX.  Der  Wid.  von  Hg, 
Sn,  Cd,  Konstantan  u.  Manganin  bis  die  mitt.  flüss.  H  erreichbaren 
Tempn.  u.  bei  d.  Siedepunkt  d.  Heliums  113. 

u.  Frl.  T.  C.  Jolles,    Beitr.    z.    Kenntnis   d.    van   der    Waals sehen 


i/>-Fläche.  XIV.  Graph.  Ableitung  d.  Resultate  von  Kuenens  Ver- 
suche über  Gemische  von  Äthan  u.  Stickstoffoxydul  32,  37. 
—  u.  W.  H.  Keesom,  Beitr.  z.  Kenntnis  der  van  der  Waalsschen 
t//-Fläche.  XII.  Das  Sinken  einer  Gasphase  in  einer  Fl.-Phase  bei 
binären  Gemischen  81,  932.  —  Der  Fall,  daß  eine  Komponente  ein 
anziehungsloses  Gas  ist  mit  Mol.,  welche  Ausdehnung  haben.  Be- 
schränkte Mischbarkeit  von  Gasen  32,  851.  —  XVI.  Das  Sinken  d. 
Gasphase  in  d.  Fl.-Phase  bei  binären  Gemischen  für  d.  Fall,  daß  d. 
Mol.  d.  einen  d.  Komponenten  nur  e.  schwache  Anziehung  ausüben 
853.  —  Die  Zustandsgieichung  e.  Stoffes  in  d.  Nähe  d.  krit.  Punktes 
Liquid-Gas.  I.  Die  Störungsfunktion  in  d.  Nähe  d.  krit.  Zustande« 
38,  91.  —  II.  Spektrophotom.  Unters,  der  Opaleszenz  eines  Stoffes 
in  d.  Nähe  d.  krit.  Zustandes  91.  —  Dampfspannungen  des  H  von 
d.  Siedepunkt  bis  nahe  an  d.  Tripelpunkt  88,  744.  —  Die  spez.  Wärme 
bei  niedrigen  Tempn.  I.  Messungen  d.  spez.  Wärme  von  Pb  zw.  14°  u. 
80°  K.  u.  von  Cu  zw.  15°  u.  22°  K.  39,  135.  —  II.  .  ,  .  von  Cu  zw. 
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14°  u.  90°  K.  508.  —  III.  ...  des  festen  N  zw.  14°  K.  u.  d.  Tripel- 
punkt  u.  des  flüss.  N  zw.  d.  Tripelpunkt  u.  d.  Siedepunkt  40,  423. 
Kamerlingh  Onnes,  H.  u.  H.  A.  Kuypers,  Messungen  über  d.  Kapillarität 
flüss.  H  89,  99. 
,  P.  Lenard  u.  W.  E.  Pauli,    Das   Verhalten   d.    Erdalkaliphosphore 


bei  versch.,  bes.  sehr  niedr.  Temp.  84,  253. 

—  u.  E.  Mathias,  Der  geradlinige  Durchmesser  von  0  85,  291 ;  86,  25. 
— ,  u.  C.  A.  Crommelin,  Der  geradlin.  Durchmesser  des  Argons 

88,  113.  —  .  .  .  von  N  40,  5. 

—  u.  EL  Ooster huis,  Paramagnetismus  bei  niedr.  Tempn.  87,  1051; 
88,  296.  —  Suszeptibilität  gasförm.  0  bei  tiefen  Tempn.  297.  —  Magnet. 
Unteren.    XIV.  Paramagnetismus  bei  tiefen  Tempn.  838. 

—  u.  A.  Perrier,  Die  magnet.  Eigenschaften  d.  flüss.  u.  festen  0  84, 
1215.  —  Unters,  über  d.  Magnetisierung  von  flüss.  u.  festem  0  85, 
98.  —  Unters,  über  Magnetismus.  III.  Para-  u.  Diamagnetismus  bei 
sehr  niedrigen  Tempn.  86,  51 ;  IV.  87,  82.  —  V.  Die  anfängl.  Suszep- 
tibilität des  Ni  bei  sehr  tiefen  Tempn.  86,  1121.  —  X.  Apparat  f.  d. 
kryomagnet.  Unters,  von  Substanzen  mit  kleiner  Suszeptibilität  88, 
836.  —  XII.  Die  Suszeptibilität  des  festen  0  in  zwei  Modifikationen 
836.  —  XIII.  Die  Suszeptibilität  flüss.  Mischungen  von  0  u.  N,  u.  der 
Einfluß  des  gegenseit.  Abstandes  d.  Mol.  auf  d.  Paramagnetismus  837. 

u.  8.  Weber,  Unteren,  über  d.  innere  Reibung  von  Gasen  bei  tiefen 


w  %? 

Tempn.    II.  Helium  38,  84.  —  III.  Vergleichung  d.  Resultate  mit  d. 

Gesetz   d.    korrespondier.    Zustände   85.   —   Dampfspannungen   von 

Kohlensäure  in  d.  Gebiete  von  ungefähr  -160°  C.  bis  -183®  C.  744. 

—  Versuche  mit  flüss.  Helium.    0.  Das  Messen  sehr  niedr.  Tempn. 

XXV.  Bestimm,  d.  Tempn.,  die  mit  flüss.  Helium  erreicht  werden  im 

Zusammenhang  mit  d.  Dampfspannungsmessungen  von  Helium  39,  620. 
—  u.  P.  Weiss,    Unteren,    über   d.    Magnetisierung    bei    sehr    niedr. 

Temp.  85,  100.  —  Die  magnet.  Eigenschaften  des  Mn,  Vn  u.  Cr  101. 

— DieSättigungsintenBität  d.  Magnetisierung  bei  sehr  tiefen  Tempn.  102. 
Kandidow,  P.,  Die  elektrokapill.  Erscheinungen  an  d.  Grenze  zw.  nicht- 
mischbaren Fln.  86,  215;  88,  479.  —  Einfluß  d.  Temp.  a.  d.  kapillar- 

elektr.  Erscheinungen  88,  893. 
Kanemki,  B„  Das  Trockenelement  von  Hellesen  31,  573.  —  Thermische 

Paare  84,  319. 
Kanemki,  J.  u.  A.  Saposhnikow,  Härte  u.  Mikrostruktur  d.  Legierungen 

von  Pb  u.  Sb  82,  718. 
Kangro,  W.,  Das  Tyndall-Phänomen  in  Fln.  88,  1187. 
,  C.  Drucker  u.  E.  Jimeno,    Dampfdrucke   flüss.    Stoffe    bei    niedr. 

Tempn.  40,  136. 

[.  Le  Blanc  u.  K.  Andrich,  Photochem.  Umsetzungen  im  System 


SÖtClj  ^£  SOt  +  Cl2  unter  dem  Einfluß  von  Strahlen  bestimmter 
Wellenlänge  48,  770. 
Kann,  L.,  Magnet.  Nachweis  von  Materialfehlern,  Gußblasen  etc.  im 
Eisen  31,  119.  —  Hydrostatischer  Paradoxon  u.  Auftrieb  376.  — 
Apparat  zur  Demonstr.  der  Impedanz  82,  263.  —  Demonstr.  d. 
Dämpfung  der  Bew.  e.  offenen  u.  e.  geschloss.  Leiters  im  Magnetfeld 
263.  —  Radiometervers,  über  Absorption  u.  Emission  319.  —  Einf. 
Vorlesungsapp.  zur  Bestimm,  d.  mechan.  Wärmeäqu.  1230.  —  Zwang- 
lauf. App.  z.  Demonstr.  d.  Zus.  belieb.  Schwingungen  u.  Wellen  33, 

19* 
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130.  —  App.  z.  Bestimm,  d.  Konstanten  .elektrischer  Schwingungskreise 
(wie  d.  Frequenz,  Dämpfung  usw.)  mittels  Nullmethoden  84,  1102. 

Kanolt,  C.  W.f  Schmelzpunktbestimmungen  bei  hohen  Tempn.  86,  366. 
—  Schmelzpunkte  ei.  schwerschmelz.  Oxyde  88,  869. 

Kapp,  GL,  Meth.  zur  Darst.  des  Verlaufs  d.  Hysteresis  im  Eisen  mit  e. 
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ladungsrohren 99.  —  Die  Anregbarkeit  von  Entladungsröhren  mit 
Glühkathode  u.  ihre  Verwendbark,  für  d.  drahtl.  Telegraphie  1139.  — 
Über  d.  Potentialgradienten  bei  sehr  schwachen  Entladungen  in  Ent- 
ladungsröhren mit  Wehnelt-Kathode  85,  94.  —  Zweigströme  in  Ent- 
ladungsröhren 86,  339.  —  Untersn.  über  Volumenändergn.  von  Amal- 
gamen 87,  652;  89,  413.  —  Zur  Enantiotropie  des  Bi  40,  227.  —  Singende 
u.  empfindl.  Flammen  41,  215. 

Wüst,  F.,  Die  Schwindung  d.  Metalle  u.  Legierungen  84,  906. 

Wustenfeld,  H.  u.  K.  Schaum,  Selektive  Absorption  u.  Emission  86,  433. 

Wuite,  J.  P.,  P-T-Durchschnitte  86,  424.  —  Das  System  Natriumsulfat- 
Wasser  88,  1061. 

u.  A.  Smits,  Das  System  Wasser-Natriumsulfat  84,  470. 

Wulf,  G.,  Die  sogen,  flüss.  Kristalle  u.  kristallin.  Fln.  84,  350.  —  Ein- 
wirkung d.  Lichtdrucks  d.  Sonne  a.  d.  Druck  der  Erdatm.  1056.  — 
Anwendgn.  des  Fadenclektrometers,  bes.  auf  d.  Probleme  der  Luft- 
elektrizität  u.  Radioaktivität  85,  619. 

Wulf,  Th.,  Neuer  Registriere  pp.  f.  d.  Potentialgefälle  in  d.  Atm.  33, 
528.  —  Bestimm,  kleiner  Kapazitäten  mittels  d.  Fadenelektrometers 
1365.  —  Neues  Elektrometer  für  stat.  Ladungen  1365.  —  Über  d. 
Ursprung  der  in  d.  Atm.  Vorhand.  y-Strahlung  84,  997.  —  Beob.  über 
d.  Strahlung  hoher  Durchdringungsfähigkeit  a.  d.  Eiffelturm  85, 
279.  —  Die  Radioaktivität  als  all  gem.  Eigenschaft  der  Körper  1285.  — 
Anwendgn.  d.  Einfadenelektrometers  in  d.  drahtl.  Telegraphie  88,  1348. 

u.  A.  Gockel,  Über  d.  Radioaktivität  d.  Atm.  im  Hochgebirge  88,  936. 

u.  W.  Kernst,  Über  e.  Modifikation  der  Planck  sehen  Strahlungs- 
formel auf  ezperiment.  Grundlage  48,  680. 

Wulff,  G.,  Untersn.  im  Gebiete  d.  opt.  Eigenschn.  isomorpher  Kristalle 
31,  744.  —  Opt.  Eigenschn.  d.  isomorphen  Mischgn.  82,  473.  —  Die 
Kristallisation  d.  Kaliumjodids  auf  d.  Glimmer  83,  381.  —  Die  Natur 
kristallin.  Fln.  497.  —  Theorie  d.  Kristallhabitus  651.  —  Die  Natur 
,, flüss."  u.  „fließ."  Kristalle  1175.  —  Paralleloeder,  Struktur  u.  richtige 
Aufstellung  der  Kristalle  34,  1023.  —  Kristallograph.  Bedeutung  d. 
Richtungen  d.  durch  e.  Kristallplatte  gebeugten  Röntgenstrahlen 
87,  1100.  —  Die  Kristallröntgenogramme  1100.  1326.  —  Grundlagen 
d.  Kristallröntgenogrammetrie  1337.  —  Apparatur  zur  Kristall  - 
röntgenogrammetrie  38,  1343. 

Wulff,  Th.,  In  d.  Atm.  vorhand.  Strahlung  von  hoher  Durchdringungs- 
fähigkeit 88,  1092. 

Wunder»  L.,  Die  Bildung  steh.  Wellen  in  d.  Wandungen  explodier.  Gefäße 
86,  421.  —  Die  Elektrizität  im  tägl.  Leben  87,  69.  —  Physik  f.  Lehrer 
aller  Schulgattungen  48,  713. 

Wundt,  W.,  Berechnung  der  Solarkonstante  32,  275.  —  Der  tägl.  Gang 
d.  Temp.  in  d.  freien  Atm.  83,  255. 

Wuppermann,  6.  u.  M.  Le  Blanc,  Die  Verdampfungsgschw.  von  Flüssig- 
keiten 41,  272. 

Wurmbach,  E.,  Neues  Verfahren  zum  Auffinden  von  Kabelfehlern  48,  490. 

Wurmaer,  R.  u.  V.  Henri,  Über  d.  photochem.  Absorptionsgesetz  bei 
d.  durch  ultra viol.  Strahlen  hervorgeruf.  Rkn.  87,  606.  —  Gesetz  d. 
element.  photochem.  Absorption  839.  —  Absorption  d.  ultra  viol. 
Strahlen  u.  photochem.  Wirkung  1388.  —  Experiment.  Studie  über 
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Jahrbücher,   Zeitschriften  u.  wissenschaftliche   Arbeiten  über  einzelne 

physikal.  Gebiete,  Tabellen,  Beobachtungen. 

Aeronautisches  Observatorium,  Kgl.  preuß.  bei  Lindenberg.  Ergebnisse 
der  Arbeiten  der  Jahre  (1906)  82,  655;  (1907)  33,  526;  (1908)  84,  445- 
(1909)  86,  736;  (1910)  86,  402;  (1911)  87,  445;  (1912)  1485. 

Annuaire  du  Bureau  des  Longitudes  (1907)  81,  224;  (1908)  82,  562- 
(1909)  88, 523;  (1910)  84, 171 ;  (1911)  85. 2;  (1912)  88, 474;  (1913)  87, 394  \ 
(1914)  88,'  849. 

Astronomical  and  Astrophysical  Society  of  America.  Publications  1897 
bis  1909.  Vol.  I.   85,  1001. 

Atmosphäre,  Die  isotherm.  Schicht  d.  Atm.  (Diskussion.  British  Assoc 
1908)  88,  256. 

The  Mechanics  of  the  Earths  Atmosphere.    A  coli,  of  tran&i*tions 

by  Cleveland  Abbe  35,  49. 

Atomgewichte,  Internat.  Kommission  (1907)  31,  523;  (1908)  82,  834; 

(1909)  88,  823  (siehe  auch  Clarke,  F.  W.  u.  a.). 
Bulletin  of  the  Mount  Weather  Observatory  82, 655  (Hrsg.  Willis  L.  Moore). 
Bureau  of  Standards,  Elektr.  Einheiten  u.  Normale  42,  57. 
Chemisches   Zentralblatt.     General-Register  über  die    Jahrgänge    1902 

bis  1906  (hrsg.  von  d.  Deutsch.  Chem.  Gesellschaft,  bearb.  von  A.  Hesse 

u..  J.  Bloch)  81,  959! 
Elektrizität:  Elektrische  Einheiten  u.  Normalen.    Internat.  Konferenz 

1908.  88,  533. 

Elektrische  Messungen.   Versuche  zur  Verbess.  prakt.  Normalen  f. 

elektr.  Messungen.    (Bericht  d.  Ausschusses  d.  Brit.  Assoc.   1907.) 
88,  296;  (1908)  1073. 

Elektrotechn.  Institut  d.'  Techn.  Hochschule  zu  Karlsruhe.    Arbeiten 

1908—09  (Herausg.  E.  Arnold)  88,  1404.  —  Arbeiten  1910-11  (Her- 

ausg.  E.  Arnold)  35,  996. 
Enzyklopädie  der  mathem.  Wissenschaften,  Bd.  IV.  88,  713. 
Isomerie,  dynamische  (Bericht  d.  Brit.  Assoc.  1908)  88,  540. 
Jahrbuch  d.  Elektrochemie  u.  angew.  physik.  Chemie,  12.  Jahrg.    1905. 

Hrsg.  von  H.  Danneel  83,  1368.  —  13.  Jahrg.    1906.     H.  Danneel 

u.   J.  Meyer  87,   1177. 

d.  Elektrotechnik,  hrsg.  von  Dr.  K.  Strecker  39,  243.  521 ;  48,  873. 

der  Fortschritte  d.  Mathematik,  im  Verein  mit  anderen  Mathe- 
matikern 48,  121. 

d.  Naturwissenschaften  (1911/12)  36,    1129;  (1912/13)   87,    1177; 


(1913/14)  88,  1237. 

d.  Photographie  u.  Reproduktionstechnik  (1906)  31,  152;  (1908) 


33,  440. 

Jahresbericht  1917  d.  Materialprüfungsamtes  Berlin-Lichterfelde  48,  547. 
Kalender  d.  Techn.  Hochschulen  Deutschlands,  österr.  u.  d.  Schweiz 

(1908/09)  88,  481. 
Luftschiff ahrtsausstellung  (Ba)  z.  Frankfurt  a.  M.  1909  84, 1180;  85,  964. 
Maße  u.  Gewichte.   Comite  internat.:  Proces  verbaux  des  seances  (1907) 

82,  869;  (1909)  88,  1046;  (1910)  35,  396;  (1911)  86,  56.  —  Travaux  et 

memoires  85,  396. 
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Messungen  des  von  d.  Atm.  zur  Erde  übergehenden  Leitungsstromes 

(Oktober  1915)  40,  223. 
Meteorologische  Beobachtungen,  Jelineks  Anleitung  und  Sammlung  von 

Hilfstafeln.    I.   89,  595. 
Polarimetry  39,  714. 
Radiumgewinnung  in  Colorado  39,  792. 
Reception  des  signaux  radiotelegraphiques  transmis  par  la  Tour  Eiffel 

37,  246. 
Report  of  the  Chief  of  the  Weather  Bureau  1905/06  32,  656. 
Revised  Harvard  Photometry.  Diskussion  über  photometrische  Kataloge 

des  Harvard  College  Observatory  34,  746. 
Royal  Society  of  London  Catalogue  of  Scientific  Papers  1800 — 1900. 

Subiect  Index.   Vol.  II.    Mechanics  34,  .337. 
Seismometr.  Beobachtungen  in  Potsdam  (1910)  35,  1294;  (1911)  37,  262. 
Soci6te  Genf"""***   Komparatoren  zur  Ausmessung  photograph.  Platten 

«ö,  "904. 
Tafeln. 

Aspirations-Psychrometertafeln  32,  927. 

Tables  annuelles  de  Constantes  et  donnees  numeriques  de  Chimie,  de 
Physique  et  de  Technologie.  (Publiees  sous  le  patronage  de  l'Assoc. 
intern,  des  Acad.  par  ie  Comit6  intern,  nomme  par  le  Vlie  Congres  de 
Chimie  appliquee.  1910.)  36, 1130;  (Vol.  II,  1911)  37, 1237;  (Vol.  in, 
1912)  41,  66. 

Wellenlängentafeln  d.  Spektra  der  Elemente  u.  Verbn.  (British  Assoc.) 
33,  282.  1058. 
Taschenbuch  f.  Mathematiker  u.  Physiker  38,  1098;  35,  961;  37,  818. 
Telephonie,  drahtlose  32,  396. 
Transactions  of  the  International  Union  for  Cooperation  in  Solar  Research. 

Vol.  III.  36,  531. 
Unterbrecher,  selbsttät.,  elektr.  42,  320. 
Weather  Maps  of  the  Northern  Hemisphere.    U.  S.  Departement    of 

Agriculture,  Washington  38,  913. 
Wellenlängentafeln  d.  Spektra  der  Elemente  u.  Verbn.  (British.  Asso- 
ciation) 33,  282.  1058. 


III. 

Apparate,  Instrumente,  Geräte,  Praktisches. 

Apparat:  Runge-Regnier  zur  Verflüssigung  d.  Oase  38,  1219. 
Einrichtung  zur  Vibrationsdämpfung  40,  514. 
Integrant  (Zeichenapparat  f.  Integralkurven)  43,  148. 
Kreiselkompaß,   Beschreibung  dess.  von  Anschütz  &   Co.,  Neumühlen- 
Dietrichsdorf  85,  519. 
Kreisteilapparat,  System  Heinimann  40,  379. 
Lampe  (Halbwatt)  als  Lichtquelle  f.  Projektionsapparate  38,  1272. 
Metallmikroskop  der  Firma  C.  Reichert  43,  569. 
Seifenblasen,  haltbare  39,  225. 
Titanlampe  32,  169. 
Universal-Ionometer  (Dosimeter)  von  Siemens  &  Halske  39,  498. 
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d.  photochem.  Äquivalenzgesetz  von  Einstein  1389.  —  Neg.  Photo- 
katalyse des  Wasserstoffsuperoxyds  88,  174.  —  Bei  d.  photochem. 
Rkn.  absorbierte  Energie  178. 
Wyruboff,  0.,  Unters,  ü.  d.  Polymorphismus  u.  die  Pseudosymmetrie 
81,  689.  —  Zur  Abh.  des  Hrn.  Barker  zur  Theorie  d.  Isomorphismus 
690.  —  Opt.  Eigenschn.  isomorpher  Mischungen  1195.  —  Einiges  zu 
d.  Bemerk,  von  Hrn.  Wulff  hierüber  82,  473.  —  Beobn.  anläßlich 
d.  Arbeit  von  Frl.  Peytis  über  d.  Magnetismus  von  wasserfreien  u. 
wasserhaltigen  Salzen  87,  1465. 


Y. 

Yagi,  H.,   Die   Erzeugung  ungedämpfter,  elektr.   Schwingungen  durch 

Löschf unken  40,  312. 
Tamada  u.  T.  Okada,  Die  Wärmeleitung  des  Schnees  88,  1033. 
Yamada,  K.  u.  T.  Takamine,  Der  Zeeman-Effekt  von  Neonlinien  88,  1378. 
Yamakawa,    J.    u.    D.  Isitani,    Radioaktivität   von   Mineralquellen   auf 

Taiwan  (Formosa)  87.  633. 
Yamamoto,  K.  u.  M.  Kimora,  Lichtbogencharakteristiken  in  Gasen  u. 

Dämpfen  35,  150.  — -  Einseitige  elekir.  Leitf.  bei  d.  Berührung  zweier 

Minerale  u.  eines  Minerals  mit  Metall  368.  —  Kristallin,  u.  kristallin.  - 

metall.  Kontaktdetektoren  für  elektr.  Wellen  382. 
,  u.  R.  Ichinohe,  Über  thermoelektr.  Eigenschaften  ei.  Minerale 

85,  368. 
Yamasaki,  Y.u.  F.Foerster,  Zur  Kenntnis  d.  eich.  Verhaltens  des  Sn85,990. 
Yegounow,  M.,  Die  Diffusion  d.  Lsgn.  u.  d.  Mol. -Gewichte  31,  74.  — 

Diffusion  der  Lsgn.  von  CuSOa  in  Gelatine  427.  —  App.  z.  Studium 

d.  Diffusion  in  festen  Medien  82,  1047. 
Yensen,   T.  D.,   Magnet,   u.  a.   Eigenschaften   elektrolyt.,  im   Vakuum 

feschmolz.  Eisens  39,  784.  —  ...  ei.  Eisenlegierungen  .  .  .  785.  — 
)ie  Fea-Co-Legierung  u.  ihre  magnet.  Eigenschaften  785. 

Yokota,  S.,  Druckverteilung  in  genieteten  Platten  durch  die  von  Niet- 
stellen ausgeh.  Kräfte  38,  396.  —  All  gem.  Ausdruck  f.  Kraftkom- 
ponenten in  zweidimensionalen  Elastizitätsproblemen  38,  439.  — 
Druckverteilung  in  e.  von  e.  Hyperbelpaar  begrenzten  Platte  40,  38. 

Yokoyama,  E.  u.  W.  Torikata,  Verwendung  beider  Wellen  eng  gekopp. 
Sender  f.  drahtl.  TelegTaphie  87,  628. 

Yoshida,  Y.,  K.  Honda,  T.  Terada  u.  D'Isitani,  Schwankungen  d.  ozean. 
Gezeiten.    Mit  e.  Zusatz  von  F.  A.  Forel  88,  801. 

Yosida,  T.  u.  H.  Kadooka,  Experim.  Bestimm,  der  Verteilung  von  in- 
duziertem Magnetismus  auf  Zylindern  u.  Ellipsoiden  31,  655. 

Young,  F.  B.,  Die  Bezieh,  d.  Feldstärke  an  d.  Spitze  e.  elektrisierten 
Nadel  zur  resultier,  mechan.  Kraft  81,  997.  —  Die  krit.  Erscheinungen 
in  Äther  85,  423. 

Young,  J.  F.  T.  u.  J.  C.  Mac  Lennan,  Über  d.  ultraviol.  Spektren  von 
Mg  u.  Se  43,  136. 

Young,  S.,  Notiz  über  die  Opaleszenz  in  Fln.  i.  d.  Nähe  der  krit.  Temp. 
31,  248;  32,  34.  —  Die  Dichte  d.  gesätt.  Dämpfe  u.  die  Werte  f.  d. 
Ander,  pro  Millimeter  Hg  unter  norm.  Druck  88, 1004.  —  Dampfdrucke, 
spez.  Volumina,  Verdampfungswärmen  u.  k1^-  Konstn.  von  30  reinen 
Substanzen  84,  1240. 
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Young,  S.  W.,  Mechan.  Anregung  z.  Kristallisation  in  unterkühlten  Fln. 
86,  940. 

u.  R.  J.  Cross,  Mechan.  Anregung  z.  Kristallisation  II.  36,  941. 

u.  L.  W.  Pingree,    Der   Einfluß   von   Licht  a.   d.   elektr.   Ladung 

suspendier.  Teilchen  38,  761. 

Young,  W.  u.  W.  J.  van  Sicklen,  Die  mechan.  Einleitung  der  Kristalli- 
sation 38,  673. 

Youngs,  L.  J.  u.  E.  H.  Kraus,  Die  Änderungen  d.  opt.  Achsenwinkels  mit 
d.  Temp.  37,  289. 

Ytterberg,  A.v  Die  Berechnung  von  Drosselspulen  auf  geringste  Kosten 
40,  122. 

z. 

Zabotinski,  Dumanski  u.  Ewsejew,  Meth.  z.  Bestimm,  d.  Größe  kolloid. 
Teilchen  38,  143. 

2aoek,  A.f  Methode  z.  Messung  von  Wechselstromfrequenzen  43,  779. 

Zachariades,  N.  u.  Ph.  A.  Guye,  Die  auf  Atomgewichtsbestimm,  angew. 
Reduktion  der  Wagungen  auf  die  Leere  34,  340.  521. 

Zahm,  A.  F.,  ReaumS  aerodynam.  Vers.  83,  600.  —  Bericht  über  euro- 
päische flugtechn.  Versuchsanstalten  40,  97. 

Zahn,  H,.  Wid.  von  Eisendrähten  f.  schnelle  elektr.  Schwingungen  34, 
£46.  —  Die  Permeabilität  „des  Eisens  bei  schnellen  Schwingungen 
548.  —  Neues  Verfahren  z.  Mess.  magnet.  Felder  35,  448.  —  Empfind]. 
Galvanometer  von  kleinem  Wid.  1150.  —  Die  von  e.  Atom  in  Spek- 
trallinien ausges.  Energie  38,  805.  —  Die  elektronentheoret.  Auffassung 
d.  thermomagnet.  Effekte  39,  245.  —  Nachweis  elektromagnet.  Wellen 
an  dielektr.  Drähten  40,  107. 

u.  H.  Schmidt,  Über  Hall-Effekt  u.  verwandte  Erscheingn.   bei  ei. 

Heusler sehen  Legierungen  31,  834. 

Zakrzewski,  C.t  Über  e.  Halbschattenanalysator  zur  Prüfung  ellipt.  pola- 
risierten Lichtes  32,  1135.  —  Die  Dispersion  ei.  Metalle  im  sichtb. 
Spektrum  34,  1084;  38,  243.  —  Die  opt.  Eigenschaften  d.  Metalle  34, 
1084 ;  36, 433. —  Das  Halbschatteninterferometer  als  Photometer  87, 411. 

u.  St.  Loria,  Die  opt.  Konst.  ei.  das  magneto-opt.  Phänomen  auf- 
weis. Substanzen  85,  484. 

Zambiasi,  G.,  Prüfung  der  Normalstimmgabeln  des  Italien.  Zentral- 
amtes für  gleichförmige  Stimmung  31, 1105.  —  Bezieh,  d.  Gregorianischen 
Gesanges  zur  modernen  Tonalität  32,  876.  —  Schwebungen  u.  Kom- 
binationstone 33,  1282. 

Zambonini,  F.,  Weitere  Unteren,  über  die  Zeolithe  81,  425.  —  Die  Radio- 
aktivität d.  vesuvianischen  Kotunnits  32,  542.  —  Die  Anwend.  des 
Verhältnisses  des  Uran-  u.  Bleigehaltes  ei.  Mineralien  zur  Bestimm, 
d.  Alters  der  dieselben  enthalt.  Gesteine  36,  400. 

Zangger9  H.,  Bestimm,  d.  Avogadro  sehen  Zahl  N\  die  untere  Teilungs- 
grenze der  Materie  (deren  Bedeutung  f.  Biologie  u.  Medizin)  36, 558. 560. 

Zani,  V.,  t)ie  phvsik.  u.  ehem.  Eigenschn.  ei.  Varietäten  d.  Antimon- 
trisulfids  34,  765. 

Zanichowski,  J.,  Die  Kondensatormeth.,  ihre  klinische  Verwertbarkeit 
und  ihre  theoret.  Grundlagen  unter  Berücksichtigung  der  neuesten 
Erregungsgesetze  31,  701. 
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Zappa,  0.,  Das  Spektrum  d.  Kometen  1911  f  38,  183. 

Zarlatti,  J.  S.  u.  M.  Tomasetti,  Das  Zweikörperproblem  bei  veränderl. 
Massen  88,  723. 

Zaroubine,  A.,  Superpositionsgesetz  bei  Dielektriken,  die  durch  Bec- 
querel-Strahlen  ionisiert  sind,  mit  neuen  Versn.  38,  771. 

Zart,  A.,  Bausteine  des  Weltalls,  Atome  u.  Moleküle  43,  673. 

Zavrieff,  D.,  Experim. -Unters,  über  d.  Diss.  des  Calciumkarbonats  33, 
866.  —  Zur  Atomistik.  Über  d.  Darst.  wäss.  kolloid.  Lsgn.  von  unedlen 
Metallen  durch  Zerstäubung  39,  733. 

ZawadzM,  J.  u.  L.  Brauer,  Die  Gleichgewichte  bei  d.  Schwefelwasser- 
stoffällung  der  Metalle  34,  527. 

u.  F.  Haber,  Die  Polarisation  fester  Elektrolyte.   Zu  d.  Grundlagen 

d.  Passivitätslehre  36,  495. 

ZawidzM,  J.  (von),  Die  Mannigfaltigk.  der  Gestalten  d.  Partial-  u.  Total- 
dampfdruckkurven binärer  Flüssigkeitsgemische  34,  822. 
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